Za spokój duszy s$. p. 


Aleksandra hr. Wielopolskiego 


MARGRABIEGO GONZAGA-MYSZKOWSKIEGO 


b. Naczelnika Rządu cywilnego w Królestwie Polskiém, 


Kawalera orderu Orła Białego, 


zmarlego w Dreznie w 7% roku życia dnia 30 Grudnia 1877 roku 


odbędzie się 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w kościele OO. Kapucynów, w Piątek dnia 4 Stycznia 1878 r. o godzinie 11 przed południem. 


